Date Page 
Sep 26, 2008 1 


Receipt Number 
RCP00009034 


Dart Aerospace Ltd Receiving Slip 


Dart Aerospace Ltd 

1270 Aberdeen St 
Hawksbury, Ontario K6A 1K7 
Phone: (613) 632-3336 
Fax: (613) 632-4443 


Purchase From: Ship To: 


Magna Stainless Main Finished Goods Location 
525 avenue Meloche Dart Aerospace Ltd 

Dorval, ОС НӘР 2W2 1270 Aberdeen St 

Canada Hawksbury, Ontario K6A 1K7 


Reference Description Contact Vendor Number PO Number 
VC-MAG002 PO00007199 
Vendor Item Number | itemNumber | ^ Description — | Qty. Received | uom | unitCost | Extended Cost |Arrival [Arrival Date | 


304/316 0.018 SHEET 320.0000|sf 2.500000 800.00 |Sep 26, 2008 
PER MIL-S-5019 (ANNEALED) 2B|FINISH 

MATERIAL: AISI 304/316 SS SHEET 

B/N109398 


M304S26GA 
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DART 


Dart Aerospace Ltd 
1270 Aberdeen St 
Hawksbury, Ontario K6A 1K7 


ы? 

Phone: (613)632-9577 ER] D) 

Fax: (613)632-1053 Dë 
Vendor Address: 
Magna Stainless 
525 avenue Meloche 
Dorval, QC H9P 2W2 
Canada 


Phone (800) 363-6646 
Fax (514) 631-0013 


Date Page 
Sep 18, 2008 1 


Purchase Order Number 
PO00007199 


Main Finished Goods Location 
Dart Aerospace Ltd 

1270 Aberdeen St 

Hawksbury, Ontario K6A 1K7 


Expected Arrival 
Sep 23, 2008 


Extended Price 


2.500000 800.00 


REQD UPON DELIVERY 


Comments: 


Tax Summary: 
GST 


ONTPST 0.00 


Less: 
included tax 


Subtotal 


- Total tax 
Entered By: Z CLAVOIE 


Total purchase order in 


Approved By: CAD Dollars 


09/25/2008 THU 8:43 FAX 5146312202 Magna Stainless @ 002/005 


СВ. .ASPECTION CERTIFICATE (5 о 


M MILL CERTIFICATE | 


SPECIFICATION Jm 1240-04/MBY- O4, ASME кинни 


plu ——— 1. 


CONTRACT NO. DATE OFISSUE 


Shanxi Taigabg Stainless Steel CO.,LTD Member 
f Taiyuan Iron and Steel (Group) Co., LTD 
NO.2 jiancaoping, Taiyuan, Shanxi,P.R.China 
TEL: (0351)3013328 FAX: (0351)3017816 
hitp://www.tisco.com.cn 

E mail: tgbxg(Qtisco.com.cn 


Г Mark of the Manufacturer 


Shanxi Taiyuan Stainless Steel Co, Jtd 
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Mechanical Properties (Test temperature :20'C) 
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INTERNATIONAL STANDARDS CONVERSION TABLE FOR STAINLESS STEEL Page 1 of 4 


MARYLAND METRICS 


phones. (410) 358-3130 (800) 538-1830 
faes: (410) 358-3142 (800) 872-9329 


y Д Р.О. Вох 261 Owings Mills, MD 21117 USA | 
6119 Qakleaf Avenue Baltimare, MD 21215 USA | 


Maryland Metrics: Technical Data Chart 
INTERNATIONAL STANDARDS CONVERSION TABLE 
FOR STAINLESS STEEL 


Including Chemical Composition & Mechanical Properties 


This data chart is also available for downloading as a viewable/printable Acrobat PDF file. 


U.S.A. | GERMANY |GERMANY| FRANCE |JAPAN | ITALY [SWEDEN SPAIN| RUSS 
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